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Böttcher, Z Zasady algiebry. Warszawa. Arct 1911. 
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wa. Arct. 1909. 

s Ledoux. 50 lekcji przygotowawczych z nauk przyrodniczych. Warsza- 
wa. Aret, 1910. 

Rybkin N, Zbiór zadań stereometrycznych, wymagających zastosowania 
trygonom. Przełożył Z. Szezawiński. Warszawa. Aret. 1911. 
| Sporzynski, K. Fizyka do użytku szkół średnich (według Karstena i Klei- 
bera). Wyd. II. Warszawa. Arct. 1911. 
| Z. S. Wzory matematyczne. Warszawa. Arct. 1911. 
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1910. London Macmillan 1911 — 6 sz. 

Bóttcher, dr. Ł. Zasady algebry elementarnej. Podręcznik i zbiór za- 
dań dla szkół opracowany według najnowszych wymagań pedagogicznych. 
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(sprawozdanie Gimnazjum IV realnego w Krakowie). Kraków 1911— 1 kor. 

Montessus et dAdhómar. Calcul numérique. Opérations arithmé- 
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Urbain, G. Introduction à l'étude de la spectrochimie. Paris. A. Her- 
mann 1911 (III+253)\. 


Astronomja. 

Arrhenius. Das Schicksal d. Planeten. (Lpzg. Akademische Verlags- 
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Sprostowania: W Ne 3 „Wektora“ w artykule p. St. Garlickiego wzory 
na str. 158: 


Sin 4 
à b , c 
a'= , d'=łang—, C=Iang— 
Cos = Sg 5 j 
2 2 
zostały przy łamaniu błędnie umieszczone - powinny się one mieścić w wier- 
szu l-ym na tejże stronie. 
Pozatym: 
na str. wiersz napisano powinno być 
181 15 od g. 180 150 
T T 
pa k Le 
191 2i3 od g. aid OCE 


Z braku miejsca odłożyliśmy rozwiązania zadań i recenzje 
do następnego numeru. 


. Redaktor i Wydawca St. Kalinowski. 


Czcionkami Drukarni Naukowej, Warszawa, Mazowiecka 8, tel. 186.40. 
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Towarzystwo urządzeń szkolnych i pomocy naukowych 


are S UR ANI E ge tel. 77-60. 


Rurki Roentgena do celów doświad= 
czalnych i medycznych. 

Rurki Geislera, Crookesa, Tesli, Brauna 
Et. Se stale na składzie. 


Gr. GERLACH 


w Warszawie, ul. Czysta Ne 4. (tel. 1-77) 


Foleca przyrządy: 


ASTRONOMICZNE, GIEODEZYJNE, FIZYCZNE, RA- 
CHUNKOWE, METEOROLOGICZNE, OPTYCZNE oraz 
RYSUNKOWE i SZKOLNE, jako to: 


teodolity, niwelatory, busole, miary, liczniki, arytmome- 
try. planimetry, integratory, pantografy, maszyny statycz- 
ne, dynamometry, wagi, baro-, termo- i psychro-metry, 
anemometry, mikroskopy, lupy, lunety, perspektywy, la- 
tarnie projekcyjne, skale, cyrkle, linje, stoły rysunkowe. 
UENNAESI BEZPLATNIR. 
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w berent i Plewiński A 


W WARSZAWA, ul. MONIUSZKI 12, I-e piętro. IN 
Ve Telefon 28-89. IN 
W | Rod AB 
W Skład i Fabryka przyrządów do pracowni chemicz- A 
W nych, bakterjologicznych i technicznych. AN 
W dh 
W Własna pracownia PISARY mo: mechaniczna. IN 


W SR IN 


W Własna pracownia szklarska (termometry, areo- A 
yy metry i aparaty szklane). PN 
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GRANDS PRIX 
PARIS 1889-1900 — SAINT LOUIS 1904 — LIEGE 1905 — MILAN 1906 — LONDRES 1908 — 
BRUXELLES 1910 — TURIN 1911 — HORS CONCOURS, MEMBRE DU JURY 


Pr PELLIN 


INGENIEUR DES ARTS & MANUFACTURES 
Mon Jules DUBOSCQ, fondée par SOLEIL Pere, 1819 


ATELIERS, MAGASINS et BUREAUX: 5, Avenue d'Orlćans 
APPAREILS Hai OPTIQUE ET DE PRÉCISION 
PLANS ET PRISMES ETALONS ET TOUS TRAVAUX D'OPTIQUE ET DE PRÉCISION 


Spectroscopes Cornu, Broca Pellin, — Photomètres industriels et de pré- 
cision.— Interferences. — Diffraction. — Polarisation. — Saccharimètres. — Co- 
lorimetres. — Goniometre. — Rófractometre auto-collimateur de M. C. Chćne- 
veau, Mesure des angles, des indices de rófraction et de la dispersion. — Re- 
fractomètre de orécision de Ch. Fery, donnant par simple lecture Vindice des 
liquides à une unité pres de la 4e décimale. — Tables d'indices. — Appareils 
de Meteorologie. — Microscope pour la metallographie de M. Le Chatelier. — 
Galvanometre pyrométrique à lecture directe et enregistreur de M. Le Chatelier.— 
Galvanometre double Le Chatelier-Saladin, p-r Pótude des points critiques. — 
Dilatamètre Le Chatelier. — Récepteur de TSF Tissot & Felix Pellin, modèle 
préveté. Appareils transmetteurs et récepteurs de TSF, modèles spéciaux. 

SERA EEN EE EE IR ET EC EEN 


WOLTMANN i KOLDONEK 


w Warszawie—Piekna 31. 


Poleca przyrzady fizyczne 


== własnego wyrobu, == 


BIETE MYSET 


Wydawane z zapomogi kasy im. Mianowskiego. 


T. I. z I. O rozwoju metod badań naukowych. Wiedza ludów pierwotnych. 
Dzieje astronomii. Rys rozwoju fizyki. W opracowaniu: Wł Hein- 
richa, Ludwika Krzywickiego, Stanisława Kramsztyka 
i Ludwika Brunera. — Warszawa, 1907, str. XXXI -- 296, z 82 
ilustr. w tekście. Cena rb. 1.50. 

T. I. z. 2. Rozwój historyczny pojęć chemicznych. Szkic ewolucji pojęć 
w mineralogji. Zarys rozwoju matematyki. W opracowaniu: Leona 
Marchlewskiego, Józefa Siomy, Michała Feldblu- 
ma, Władysława Smosarskiego i Stefana Kwietniew- 

:skiego.—Warszawa, 1911, str. 279, z 33 ilustr. Cena rb. 1 kop. 50. 

T. II, z 1. Historja ogólnej nauki o ziemi (gieografji — gieologji). Dzieje 
nauk biologicznych. Dzieje antropologji. Dopełnienie do historji fizyki. 
W opracowaniu: Wacława Nałkowskiego, Józefa Nus- 
bauma i Ludwika Krzywickiego.—Warszawa, 1907, str. 471, 
z 40 ilustr. w tekście i 2-ma tablicami. Cena rb. 2. 

T. II, z. 2. Z historji zagadnień i metod psychologji. Zarys historji języ- 
koznawstwa czyli lingwistyki (glottologji). Indeksy alfabetyczne (rze- 
czowy i nazwisk) do hist. językoznawstwa, W opracowaniu: Stani- 
sława Lorjii Jana Baudouina de Courtenay. Warsza- 
wa, 1909, str. 302. A d Cena rb. 1 kop. 50. 
Uwaga. Każdy zeszyt stanowi oddzielną całość. 


Galwanometr wykładowy — duży model; 
cewka z dwoma nawinięciami około 0,4 
i 45 om.; bardzo czuły na termo-elektrycz- 
ne i indukcyjne prądy.— Przyrządy z elek 
trostatyki i galwanizmu.— Maszyny Atwo- 
oda według Prof. Biernackiego. — Maszyny 
odśrodkowe z przyrządami dodatkowemi. 


| Do nabycia we wszystkich ksiegarniach i w ksiegarni 
| G. Centnerszwera i S-ki w Warszawie. Marszałkowska 143. 


Do nabycia we wszystkich księgarniach: 


M. Ernst. Kosmografja. Warszawa, 1908. Cena kop. 90. 


J. Perry. Bąki (przekład z upoważnienia autora M, Meyerówny). 


Warszawa, 1910. Cena kop. 60. 


Księgarnia E. WENDEGO i S-ki (T. Hiza i A. Turkuła) 


"W WARSZAWIE 
poleca. następujące dzieła matematyczno-fizyczne: 

Abakanowicz B. Prace tom I z portretem autora. Warszawa 1907. Cena 
rb. 3 kop. 60. 

Czajkowski K. Zasady umiejętnego, szybkiego i dokładnego rachowania. 
Lwów 1908. Cena rb. 1 kop. 20. 

Doliński LH Zbiór ćwiczeń z dziedziny fizyki dla szkoły średniej na 
podstawie Hahna i Noacka. Cz. I z 85 rys. Warszawa, 1909. 
Cena w kart. kop. 60. 

Ernst M. Kosmografja. Podręcznik dla szkół śregnich, fig. 74 i 2 tabl. 
Warszawa, 1908. Cena kop. 90.' 

Ernst M. Bupowa świata. Szkice astronomiczne z 58 rycin. i 3 tabl. Lwów 
1910. Cena rb. 3 

Friedberg W. Dr. Woda jako czynnik geologiczny. Rys popularno-nauko- 
wy z licznemi rycinami. Lwów 1902. Cena kop. 65. 

Lebon E. Krótki zarys dziejów astronomji dzieło uwieńcz. przez Akad. 
franc. Warszawa 1903. Cena rb. 1 kop. 60, w opr. rb. 1 kop. 90. 

Mohn H. Zasady meteorologji, przełoż. St. Kramsztyk. Warszawa, 1888 
z 46 drzewor. i 24 tabl. litogr. Cena rb. |. 

Natanson W. Dr. Prof. Uniw. Jagiel. Odczyty i szkice. Warszawa, 1908. 
Cena kop. 60. 

Thieme A. Krótki wykład kosmografji do użytku szkolnego z 63 drzewor. 
w tekście i kartą nieba. Wydanie II poprawione i dopełnione. War- 
szawa, 1900. Cena w kart. 19.1, 


WYDAWNICTWA 


Gebethnera i Wolffa 


W WARSZAWIE. 


Rb. k. 
Badowski J. Geometrja elementarna, Podręcznik dla szkół średnich. Wyd. 
nowe. Karton. 1 33 
Borowiceka M. i Stattlerówna H, Początki geometrii. Przykłady i ćwicze- 
nia praktyczne. Część I z 82 rysunkami. — 35 
Część II z 124 rysunkami. -— 40 
Dickstein S. Arytmetyka w zadaniach, w 3-ch częściach: 
Część I. Liczby całkowite. Wydanie 3-cie poprawione i rozszerzone 
Karton. — 60 
Część II. Ułamki. Z rysunkami w tekście. Wydanie 3-cie poprawione 
i rozszerzone. Karton. — 60 
Część III. „Stosunki — Proporcycnalność. —Kwadraty. —Sześciany. Zada- 
nia różne. Wyd 2-gie, poprawione i rozszerzone. Karton. — 60 
Faifofer A. prof. Pierwsze początki geometrji, przetłómaczył z włoskiego 
W. Kwietniewski. Z licznemi rysunkami w tekśce. Wyd 3-cie, przej- 
rzane i poprawione. Karton. 1 — 
Gabszewiez Z. Trygonometrja, podręcznik dla kształcących się w zakresie 
kursu szkół Średnich i zbiór zadań, ze 120 rysunkami. Karton. I, 20 
Silberstein L. Geometrja dla szkół wydziałowych: Część I z 129 figurami 
w tekście. Karton. — 5 


Todhunter J. Algebra początkowa. Tłómaczył z angielskiego Wł. Kwietniew- 
ski. Wydanie 3-cie, opracował i uzupełnił Stefan Kwietniewski, doktór 
filozofji, z rysunkami w tekście. Zatwierdzona przez Warsz. 
Okrąg Naukowy do użytku szkolnego. Karton. 1 50 


Wydawnictwa M. ARCTA w Warszawie 


Księgarnia — Nowy Świat Ne 53. 


Brzeziński M. Z dziedziny przyrody i przemysłu. Pogadanki z młodemi 
przyjaciółmi, objaśnione 418 rys. Wyd. IV. w opr. 160 

Heilpern M. Pogadanki o tajemnicach przyrody. Cz. 1. Wiadomości ogólne 

o świecie. Wskazówki do systematycznego wykładu początków nauk 
przyrodniczych. Wyd. III, uzup., z 77 rys. rb. I kop. 20; w oprawie 1 40 

— — Cz. ll-ga. Jak żyją rośliny, jak się odżywiają, rosną, rozmna- 

żają i poruszają. (Kurs popularny morfologji i fizjologji roślin). Wyd. 


Il-gie, przejrzane i dopełnione, z rys. rb. 1. 40; w opr. 1 60 
Ledoux P. 50 lekcji przygotowawczych z nąuk przyrodniczych, tłom. z fr. 

M. Arct-Golezewska. Cz. l. Najprostsze wiadomości o ciałach, z rys. — 50 

— — Cz. II. Człowiek i zwierzęta. Z licznemi rysunkami. karton — 60 


— — Cz. III. Ziemia uprawna i świat roślinny. — — 
Murché W. Nauka o rzeczach. Pogadanki i ćwiczenia, ułatwiające stop- 


niowe rozwijanie pojęć dzieci. Cz. I, z rysunkami. 50 kop.; w opr. — 60 

— — Cr. II, z rysunkami. 60 kop.; w opr. — 70 
— Pogadanki przyrodnicze, dla dzieci od 8 do 12 lat. Z 11-go wyd. ang. 

tłum. J. Godlewska. Rok I-y. Cz. La w oprawie — 75 

— — Cz. II. Dla dzieci do lat 12. w opr. — 75 
Weryho M. i Gałecka M. Co się z czego robi i skąd pochodzi? Zbiór prak- 

tycznych wskazówek. Wyd. III z 80 rys. 60 kop.; w opr. — 75 

Chmielewski Z. Wiadomości z przyrody. Z 168 rys. — 80 
Dyakowski B. Historja naturalna, ułożona według zbiorowisk. Kurs niższy. 

Część I. Z 150 ryc. w opr. — 90 

— — Kurs niższy, Cz. 11, Z 204 ryc. w opr. 1 30 


— Nasz las i jego mieszkańcy. Opisy przyrody. Wyd. II powiększone 
i uzupełnione z 230 rycinami i tabl. kolorowemi. Rb. 2.25; w opr. 2 80 
— Z naszej przyrody. Obrazy z życia zwierząt i roślin krajowych. Z 24 


tablicami kolorowemi i 237 rys. Wydanie II. rb. 4 k. 25; w opr. 5 — 
Kozłowski Wł. M. Historia naturalna. Z 700 rys. kol. na 17 tablic. i 630 
rys. czarnemi w tekście. Wyd. II popr. w opr. 1 60 
Arctówna M. Etykiety do zielnika zawierające 1230 nazw roślin — 25 
— Wskazówki do zbierania, określania i zasuszania roślin oraz ukła- 
dania zielnika, z 70 rys. — 20 
Bruner L. dr. Cwiczenia chemicznie. Dla użytku klas wyższych, z 50 rys. — 80 
Czartkowski A. Doświadczenia z fizjologji roślin, dla szkół średnich oraz 
rolniczych, z rysunkami. 80 kop.; w opr. l — 
Czerwiński K. Kolekcjonowanie zwierząt. Metody naukowe, z 41 rys. — 40 
Dyakowski B. Wskazówki do hodowli motyli, oraz urządzania zbiorów, 17 rys. — 15 


Gregory R. A. i Simons A. T. Podręcznik do ćwiczeń praktycznych z fizyki. 
Dla klas niższych i wyższych szkół średnich, przełożył z angielskiego 


J. G. Cz. I, z 193 rysunkami; 1 rb.; w opr. 1 20 
Kozłowski Wł. M. Mikroskop i jego użycie, z rycinami — 20 
Pröszynski K. jr. Akwarjum pokojowe. Krötkie wskazöwki dla milosniköw. 

Z 39 rycinami; ` — 20 


Scheid K. Zbiór doświadczeń chemicznych, opracował Dr. L. Br., z 35 rys. — 50 
Sosnowski J. Z pracowni fizjologa. Podręcznik do doświadczeń fizjologicz- 
nych bez przyrządów i z przyrządami, z 16 rys. — 30 
Walther J. Wstęp do gieologji. Wiadomości podstawowe i wskazówki do 
samodzielnych spostrzeżeń w naturze. Spolszezył i uzupełnił dr. T. 
Wiśniowski. Ze 104 rys., 132 zadaniami i 1 mapką. w opr. — 50 
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CHEMIK POLSKI 


CZASOPISMO 
POŚWIĘCONE WSZYSTKIM GAŁĘZIOM CHEMJI 
TEORETYCZNEJ I STOSOWANEJ 


wychodzi w warszawie 


1i15 każdego miesiaca. 
Redaktor i UDygdawca 


Bol. Miklaszewski. 


Przedpłatę przyjmuje Administracja, wszystkie księgar- 
EE | (NE POISKIE 1 BUTA OPERA > 0 2 
WYNOSI ONA: 


rb. 10 rocznie, rb. 5 półrocznie, rb. 2.50 kwartalnie 


włącznie z przesyłką pocztową. 
Umieszcza ogłoszenia po cenach nizkich. 
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